52.   Zustandsanderung bei konstantem Volumen.
241
Mit x als Dampfgehalt  nach   der Abkiihlung   ist   das Volumen
am Ende
Da das Volumen und das Gewicht unverandert bleibt, so ist
somit
Von jedem Kilogramm der gesamten Dampfmenge werden also
Fig. 83.
in Fliissigkeit verwandelt. Die Werte va und (vJ0 sind als Trocken-dampfraume fiir die Spannungen p und p0 den Dampftabellen zu ent-nehmen.
Da mit der Abkiihlung keine Raumanderung verb un den ist, so wird auch keine auBere Arbeit auf denDampf iibertragen und in Warme umgesetzt, und ebensowenig entweicht ein Teil der Warme als mecha-nische Arbeit. Die entzogene Warme geht daher ganz auf Kosten der Fliissigkeitswarme g und der inneren Verdampfungswarnie Q.
S c h (i 1 e, Thermodynamik I.   4. Atifl.
16lung und die Art des Betriebs (Auspuff, ^Condensation, Einzylinder- oder Verbundmaschine) die Hauptrolle.
